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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 

29 Σεπτεμβρίου 1999 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Σύσταση Οριζόντιων Ιδιοκτησιών του Οικισμού 
«ΚΕΡΚΥΡΑ IV» 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ 
(Συνεδρίαση 38/1.7.99, θέμα 77) 

Έχοντας υπ’ όψη: 

I. Τις διατάξεις του Ν 3741/1929 «περί της κατ' όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

II. Τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε μετά Ν.Δ. 946/1971 ΚΑ1145/1973. 

III. Την υπ' αριθμ. 17634/4-3-1999 πράξη της Συμβολαι¬ 
ογράφου Κέρκυρας Ανδρονίκης Μπάκολη-Σπανού «περί 
καταθέσεις του σχετικού φακέλου του οικισμού «ΚΕΡΚΥ¬ 
ΡΑ IV» στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής 
ποσοστών, σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και σχέ¬ 
δια κατόψεων, όψεων και τομών, ως και τα σχετικά στοι¬ 
χεία κοστολόγησης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιο¬ 
κτησιών του Οικισμού της πόλης ΚΕΡΚΥΡΑ του Νομού 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (αρ. οικισμού IV) στοίχοι τριάντα δύο (32), κα¬ 
τοικίες διακόσιες δέκα (210), με ημερομηνία κλήρωσης 
6-6-1987, αριθμό πολεοδομικής μελέτης 11360/Α/6Υ 
8-9-1986 που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ οε 
ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α) Περιγραφή και τίτλοι κτήσεως του οικοπέδου. 

1. Ο ανωτέρω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα ενός και 80% (48.681,80) που ανήκει 
στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ, 
ορίζεται με τα στοιχεία Πι- Π 2 - Π3 - Πλ- Πδ- Πε- Π?- Πβ- Πτ- 
Πιο- Πιι- Π 12 - Π13- Πια- Πιε- Πιε- Πΐ7- Πιβ- Πΐ9- Π 20 - Π 21 - Π 22 - 
Πί3- Π24- Πί4λ- ΠζΑκ Π46- Π45- Π44 - Σ’6- ΣΤ7- Π43- Πα?- Πλ 1- ΠαΟ- 
Π3Θ- Π 33- Π 37“ Π36- Π 35- Π 34- Π33- ΣΤ7Α- Π32- ΣτβΑ- 5θ- 5 α- Στ4- 
Στ 3 - ΣΤ2- Στι- Στ ίο- 98- 9α- Π ι. στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/2Ο/26- 
6 -80 σχέδιο γενικής διάταξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
ΟΕΚ (ΦΕΚ 407Δ/25-8-1982) και συνορεύει: 

Ανατολικά επί πλευράς Π 20 - Πςι με ιδιοκτησία αγνώ¬ 
στων, επί πλευράς Πςι- Π 22 - Π 23 με ιδιοκτησία Αφων Κυ- 
πριώτη, επί πλευράς Π 24 - Π24λ- Π24 κ- Π4β, με ιδιοκτησία 


Μαλλιαρού Σωτήριου και επί πλευράς Πα&- Π44- Στβ- Στζ- 
Π 43 και επί πλευράς Π-> 2 - Π4ΐ- Παο- Π 39 με ιδιοκτησία αγνώ¬ 
στων. 

Δυτικά επί πλευράς Πιβ- Πι? με δημοτική οδό, επί πλευ¬ 
ράς 9α- Π ι- Π 2 - Π3- Π4- Πδ- Πβ- Π7- Πβ- Πθ με δρόμο και πέ¬ 
ραν αυτού με οικόπεδο οικισμού ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ III», επί 
πλευράς Στι- Στ2- Στϊ- Στα με χαντάκι και πέραν αυτού με 
δημοτική οδό, επί πλευράς 5 β- Στβα- Π32 με ιδιοκτησία Ιω¬ 
άννη Κάλλιου και επί πλευράς Π32- Στ?α- Π33 και Π34 - Πβ 5 με 
ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Κέρκυρας. 

Βόρεια επί πλευράς Στ ι - Στ ίο- 9 β- 9α και επί πλευράς Π ι ο- 
Π 11 - Π 12 - Π ΐ3- Π ΐ4- Π 1 5- Π ιε με δρόμο και πέραν αυτού με οι¬ 
κόπεδο οικισμού ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ III», επί πλευράς Πΐ7- Π ΐ8 
με δημοτική οδό και επί πλευράς Πΐ8- Πΐ9- Π 20 με οικόπε¬ 
δο οικισμού ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ I». 

Νότια επί πλευράς Στα- 5α- 5β με ιδιοκτησία Ιωάννη Κάλ- 
λιου, επί πλευράς Π 33 - Π 34 - και Π 35 - Π.%- Π 37 - Π.3β με ιδιο¬ 
κτησία Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, και επί πλευράς Πςα- 
Π 23 με ιδιοκτησία Μαλλιαρού Σωτηρίου. 

2. Το ανωτέρω ο ικόπεδο βρίσκεται στην θέση « Κουλίνα» 
της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κερκυραίων και 
περιήλθε στην κυριότητα ταυ ΟΕΚ ως εξής: 

α) Έκταση μέτρων τετραγωνικών είκοσι δύο χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ και 80% (22.978,80) που εμ- 
φαίνεται μετά στοιχεία Πι- Πς- Π3- Πα- Πδ- Πβ- Π7- Πβ- Π9- 
Πΐο- Πιι- Πΐ2- Πΐ3- Π14- Πΐ5- Π16” Π17- Π18- Πΐ9~ Π20- Π21- Π22- 
Π23- Π24- Π24λ- Π24Κ- Π24|- Π240- Π24η- Π24ζ- Π25- Π26- Π?7- 
Π 2 β- Π»- Π 30 - Π.3ΐ- Π32- ΣτβΑ- 5β- 5α- Στλ- Στ 3- Στς- Στι- Στιο- 
9β- 9α- Πι, στο από Μάιο 1980 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Τοπογράφου Μηχανικού ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και συ¬ 
νορεύει κατά το διάγραμμα τούτο: 

Ανατολικά επί πλευράς Πςο- Πςι με ιδιοκτησία αγνώ¬ 
στων, επί πλευράς Πςι- Π 22 - Π 23 με ιδιοκτησία Αφων Κυ- 
πριώτη, επί πλευράς Π24- Π24λ- Π24 Κ - Π4β με ιδιοκτησία 
Μαλλιαρού Σωτηρίου, επί πλευράς Ημ- Πζβ- Π27- Π:-β- Π», 
με ιδιοκτησία Άνθη Αλεξάνδρας. 

Δυτικά επί πλευράς Πιε- Πΐ7 με δημοτική οδό, επί πλευ¬ 
ράς 9α- Π ι- Πς- Πβ- Πα- Πβ- Πε- Π?- Πβ- Πο με δρόμο και πέ¬ 
ραν αυτού με οικόπεδο οικισμού ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ III», επί 
πλευράς Στ 4- Στ3- Στ 2 - Στϊ με χαντάκι και πέραν αυτού με 
δημοτική οδό και επί πλευράς Πβς- ΣτβΑ- 5β- 5α με ιδιοκτη¬ 
σία Ιωάννη Κάλλιου, 

Βόρεια επί πλευράς Στι- Στκ>- 9ε- 9 α και επί πλευράς Π ιο- 
Π 11 - Π 12 - Π ΐ3- Π μ- Π ΐδ- Π ιβ με δρόμο και πέραν αυτού με οι - 
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κόπεδο οικισμού «ΚΕΡΚΥΡΑ III», επί πλευράς Πΐ7- Πιβ με 
δημοτική οδό και επί πλευράς Πιβ- Π ΐ9- Π 20 με οικόπεδο οι¬ 
κισμού ΟΕΚ «ΚΕΡΚΥΡΑ I». 

Νότια επί πλευράς Σϊ4- 5α- 5θ με ιδιοκτησία Ιωάννη Κάλ- 
λιου, επί πλευράς Π32- ΓΙβι- Παο με ιδιοκτησία Ορφανοτρο¬ 
φείου Κέρκυρας, επί πλευράς Π 28 - Π 27 και Π 25 - Π?4ζ- Π24η 
με ιδιοκτησία Άνθη Αλεξάνδρας και επί πλευράς Π 24 - Π 23 
με ιδιοκτησία Μαλλιαρού Σωτηρίου, από αναγκαστική δη¬ 
μόσια απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε 
4700/2052/2-6-78 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομι¬ 
κών και Εργασίας (ΦΕΚ 320/Τ.Δ728-6-78) και συντελέσθη- 
κε δια της παρακαταθέσεως της αποζημίωσης στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ' αριθμ. 544295/ 
13-5-1979 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 424/τ. Δ714-8-1979 ΦΕΚ. 

β) Έκταση μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χι¬ 
λιάδων οχτακοσιών δέκα τριών (24.813) που εμφαίνεται 
με τα στοιχεία Π’ι- Π‘ 2 - Π’3- Π46- Π45- Παί- Στε- Στ7- Π43- Π42- 

Π41- Π40- Π39- Π38- Π37- Π36- Πβ5- Π34- Π33- Σΐ7Α- Π32- Π31- Π30- 

Π29- Π’ι, στο από Μάιο 1980 τοπογραφικό διάγραμμα του 
Τοπογράφου Μηχανικού ΟΕΚ Δελαπόρτα Σπυρίδωνα και 
συνορεύει κατά το διάγραμμα τούτο: 

Ανατολικά επί πλευράς Π 45 - Π 44 - Στε- Στ7- Π43και Π42- Π4ΐ- 
Π40- Π 39 με ιδιοκτησία αγνώστων. 

Δυτικά επί πλευράς Πό 2 - Στ7α- Π 33 και Π34- Π 35 με ιδιο¬ 
κτησία Ορφανοτροφείου Κέρκυρας. 

Βόρεια επί πλευράς Π32- Ποι- Πβο με απαλλοτριωθείσα 
από τον ΟΕΚ ιδιοκτησία Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, επί 
πλευράς Π V Π> Π’3 με ιδιοκτησία Άνθη Αλεξάνδρας και 
επί πλευράς Πι«- Π45 με ιδιοκτησία Μαλλιαρού Σωτηρίου. 

Νότια επί πλευράς Π 33 - Πΐ4- και Π 35- Π36- Π 37 - Π38 με ιδιο¬ 
κτησία Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, από αναγκαστική 
δημόσια απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 
Ε569/214/22-1-1980 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομι¬ 
κών και Εργασίας (ΦΕΚ 125/Τ.Δ722-2-1980) και συντελέ- 
σθηκε δια της παρακαταθέσεως της αποζημίωσης στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθμ. 
651829/8-2-1982 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 232/τ.Δ724-5-82 ΦΕΚ. 

γ) Έκταση μέτρων τετραγωνικών οκτακόσιων ενενήντα 
(890) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Π 'ι- Π’2- Π'3- Π46- Π24<- 
Π?4ι- Π24Θ- Π 24η- Π24ζ- Π 25 Π 26- Π27- Π28- Π29- Π 1, ΟΤΟ ΟΠΟ 
Μάιο 1980 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μη¬ 
χανικού ΟΕΚ Δελαπόρτα Σπ. Και συνορεύει κατά το διά¬ 
γραμμα τούτο γύρω9εν με απαλλοτριωθείσα από τον 
ΟΕΚ ιδιοκτησία του Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, από δη¬ 
μόσια αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Ε 12492/2670/14-10-1982 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 19/τ.Δ7 
27-1-1983) και συντελέσθηκε δια της παρακαταθέσεως 
της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων με το υπ’ αριθμ. 734460/16-7-1984 γραμμάτιο συστά- 
σεως παρακαταθήκης που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 
441/Τ.Δ73-8-1984 ΦΕΚ. 

3. Επί της παραπάνω περιγραφόμενης οικοπεδικής 
έκτασης εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με το από 
31-7-1982 ΠΔ (ΦΕΚ407/τ. Δ725-8-1982) 

4. α) Από το ανωτέρω οικόπεδο έκταση μέτρων τετρα¬ 
γωνικών επτακοσίων (700) που εμφαίνεται με τα στοιχεία 
Π 16 - ΠιεΑ- Π ΐ6Β- Π 16 Γ- Πΐ6Δ- Πιβε- Π ιέ οτο από Μάϊο 1980 το¬ 
πογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού ΟΕΚ 
Σπ. Δελαπόρτα και συνορεύει κατά το διάγραμμα τούτο: 


Ανατολικά επί πλευράς ΠιβΒ- Πιετ με χώρο δημοτικού 
σχολείου και νηπιαγωγείου. 

Δυτικά επί πλευράς Πιεα- ΠιβΒ εν μέρει με ιδιοκτησία 
ΟΕΚ και εν μέρει με δημοτική οδό. 

Βόρεια με χώρο δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου 
και 

Νότια επί πλευράς Πΐ6Γ- Πιβδ- Πιβε με ιδιοκτησία ΟΕΚ, 
επωλήθει στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης, βάσει 
του υπ' αριθμ. 14678/22-6-1983 συμβολαίου Συμβολαιο¬ 
γράφου Αθηνών Ν. Στασινοπούλου που έχει μεταγράφει 
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Κέρκυρας στον τόμο 552 και αριθμ. 38771. 

β) Επίσης έκταση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χι¬ 
λιάδων ογδόντα (4.080) που φαίνεται με τα στοιχεία Π ιβΑ- 
Πΐ7- Π ·7Α- Π 176- Πΐ7Γ-Πΐ3Λ- Π'9Α- ΠίΙΑ- Π22Α- Π23Α- Π24Α- Πΐ6Γ- 
Πιθβ- ΠίδΑ στο από Μάιο 1980 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Τοπογράφου Μηχανικού ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και συ¬ 
νορεύει κατά το διάγραμμα τούτο: 

Ανατολικά επί πλευράς Πςοα- Πςςα- Π23Α με πεζόδρομο 
και πέραν αυτού εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστων και εν 
μέρει με ιδιοκτησία Αφών Κυπριώτη. 

Δυτικά επί πλευράς Πιετ- Πιεβ με χώρο εκκλησίας, επί 
πλευράς Πιεα- Πι?- ΠινΑ με δημοτική οδό, επί πλευράς 
Π ΐ7Β- Πι 7Γ - Π ΐ8Α με πεζόδρομο και πέραν αυτού με δημοτι¬ 
κή οδό, 

Βόρεια επί πλευράς Πι»α- Πΐ9Α- Π 2 οα- με πεζόδρομο και 
πέραν αυτού με ιδιοκτησία οικισμού ΟΕΚ «Κέρκυρα I». 

Νότια επί πλευράς Π23Α- Π24Α με πεζοδρόμιο και πέραν 
αυτού με ιδιοκτησία Μαλλιαρού Σωτηρίου, επί πλευράς 
Π24Α- Π ·6Γ με ιδιοκτησία ΟΕΚ και επί πλευράς Π ιββ- Πέα με 
χώρο Εκκλησίας, επωλήθη οτο Νομαρχιακό Ταμείο Κέρ¬ 
κυρας για την ανέγερση του 11ου Δημοτικού Σχολείου και 
νηπιαγωγείου βάσει του υπ’ αριθμ. 6816/16-10-1984 συμ¬ 
βολαίου Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρ. Παπαγεωργί- 
ου - Αποστολοποΰλου που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κέρκυρας 
στον τόμο 593 και αριθμ. 40831. 

γ) Επίσης διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους μέτρα τετραγωνικά δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακό¬ 
σια δέκα οκτώ και 19% (18.818,19). 

Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε 
ένα από αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας 
του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών 
χιλίων εξήντα έξι και 50% (1066,50). 

5. Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσά¬ 
ρων χιλιάδων δέκα επτά και 11% (24.017,11) η οποία μό¬ 
νη αυτή αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη 
συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οι¬ 
κισμού και μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβα¬ 
ση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά το ποσοστό 
εξ’ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία απ' αυτές. 

6. Στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-1986 σχέδιο γενικής 
Διάταξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ ολόκληρο το 
εκ μέτρων τετραγωνικών σαράντα τριών χιλιάδων εννια- 
κοσίων ένα και 80% (43.901,80) εμφανίζεται με τα αλφα¬ 
βητικά κεφαλαία γράμματα (με κόκκινο μελάνι) Πι- ΓΈ- ΓΈ- 
Π4- Πδ- Πε- Π7- Πβ- Π9- Πιο- Πη- Πΐ 2 - Πΐ3- Πΐ4- Πΐ6- Πιβ- Πΐ6Ε 

-Πΐ6Δ- Πΐ6Γ- Π24Α- Π23Α- Π22Α- Π20Α- Πΐ9Α- Π'8Α- Πΐ7Γ- Πΐ7Β- 
Πΐ7Α- Πΐβ- Π19- Π20- Π21- Π22- Π23- Π24- Π?4λ- Π24κ- Π46- Π46- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23559 


Π44- Στβ- ΣΤ7- Πί 3- Π42- Π41- Π40- Π39- Π38- Πδ7- Π36- Π35- Π34- 
Π33- ΣΤ7Α- Π32- Σϊ6α- 5β- 5 α- Στ4- Σϊ3-Στ2- Στι- Στιο- 9β- 9α- Πα. 

Η πορτοκαλί επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη 
που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους δρό¬ 
μους. 

Η μπλε και η πράσινη επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως 
«ιδιοκτησία Ο ΕΚ» είναι εκείνη που παραμένει στην κυριό¬ 
τητα του ΟΕΚ. 

Η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου αποτελεί το οι¬ 
κόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
IV έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά διατεταγμένες σε τριάντα δύο (32) 
στοίχους, δέκα οκτώ (18) πολυκατοικίες με εκατόν πενή¬ 
ντα έξι (156) διαμερίσματα, είκοσι έξι (26) διώροφες μο¬ 
νοκατοικίες και δέκα τέσσερις (14) διώροφες διπλοκατοι¬ 
κίες. Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώ- 
νονται και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι 
κατωτέρω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφό- 
μενες. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Ένα (1) 

Ο στοίχος ένα (1) περιλαμβάνει τις υπ' αριθμ. 1Α και 1Β 
πολυκατοικίες. 

Η υπ' αριθμ. ΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ΙΑ, τύπου 3,12 Β(β) αποτελεί- 
ται από το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) καιτρί- 
το (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
8-1-1983 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ’ αριθμ. ένα (1) και δύο (2) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/ 
29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11360/Α/6α/ 
8 -9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και 6% 
{101,06} τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
(55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131 ,55) ψήφους 
πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες, 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(171%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το διαμέρισμα 2 
του α" ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα: αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 
40% (78.40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
(43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 


τραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 8 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 1Β. 

Δυπκά: Με το διαμέρισμα 1 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. τρία (3) και τέσ¬ 
σερα (4) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 

11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα: αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και 
6 % (101,6) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
(55% 0 ο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55), ψήφους 
πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, το διαμέρισμα 4 
του β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 
Δυπκά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 40% 
(78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικισμού σαράντα τρία (43%οο) 
δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δύο και 5% (102,05), ψήφους σαράντα τρεις (43). 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινόχρηστων εκα¬ 
τόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 10 του β' ορόφου του στοί¬ 
χου 1Β. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 3 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρο¬ 
μο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. πέντε (5) και έξι(6) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2 / 
29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/ 
8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
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και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, με το διαμέρισμα 6 
του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα: αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 
40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
(43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δύο και 5% ( 102,05) , ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 12 του Π ορόφου του στοί¬ 
χου 1Β. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 5 του ιδίου στοίχου και με κλι¬ 
μακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/15-12-1982 σχέδιο 
κατόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. ΙΑ πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 1Β πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

Η υπ’ αριθμ. 1Β ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Η πολυκατοικία με αριθμό 1 Β, τύπου 3,12Β(β) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α). δεύτερο 
(8) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1-1982 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1/ 
8-1-1983 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. επτά (7) και οκτώ 
(8) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/ 
29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/δα/ 
8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα: αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και 6% 
{101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
(55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 


τραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55) ψήφους 
πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
{188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(171 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, με το διαμέρισμα 8 του 
α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με το κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. οκτώ (Β) διαμέρισμα: αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 
40% (78.40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
(43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132% 0 ) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 7 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου, και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 2 του α’ ορόφου του στοίχου 
ΙΑ. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος; Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εννέα (9) και 
δέκα (10) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφεται 
ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα και 6% 
(101,6) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέντε 
(55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55), ψήφους 
πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδ ο με το διαμέρισμα 10 του 
β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
(43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05) ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), και 
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ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 9 του β' ορόφου, του ιδίου 
στοίχου και με το κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 4 του α' ορόφου του στοίχου 
ΙΑ. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομοπροσπέλασης καιταυπ' αριθμ. ένδεκα (11) και δώ¬ 
δεκα (12) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
Α/2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περί γράφο¬ 
νται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα πέ¬ 
ντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55), ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, με το διαμέρισμα 12 
του γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με το κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη- 
θηπκούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
( 43 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05). ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 11 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 6 του γ' ορόφου του στοίχου 
ΙΑ. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/15-12-1982 σχέδιο 
κατόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 1Β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την ΙΑ πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δύο (2) 

Η υπ’ αριθμ. δυο (2) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 2 τύπου 3.12 Β(α) αποτελείται 
από το υπόγειο, το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 


Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1 / 

15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) και 
δέκα τέσσερα (14) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 

11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οα) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 14 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε (145%ο) χιλιο¬ 
στά, κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε 
(145%ο) χιλιοστά και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 13 
του α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) 
και δέκα έξι (16) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Το υπ' αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε (55%οα) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
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δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο} και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%©) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 16 του β ορόφου του ίδιου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα ένα 
(41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους σαράντα 
ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα πέντε (145%©) χιλιοστά, κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε (145%ο) χιλιοστά και 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά {145%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 15 
του β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. δέκα επτά (17) και 
δέκα οκτώ (18) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 

11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 6 8% (131,68} ψή¬ 
φους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%©) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 18 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41). ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%©), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο) 
και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) 
και συνορεύει: 


Ανατολικά, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 17 
του γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο στοίχος τρία (3) περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. 3Α και 3Β 
πολυκατοικίες. 

Η υπ’ αριθμ. 3Α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό 3Ατύπου 3.12ΓΑ αποτελείται 
από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ). πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/15-1- 
82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α,'Ια/21- 
12-1982 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19), 
είκοσι (20) και είκοσι ένα (21) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα: αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστόσυνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρμανσης 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρα εβδομή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει; 

Νοτ. Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοοι (20) διαμέρισμα; αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δύο 
(42%οο) δεκάκις χιλιοστά που ανπστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν ένα και73% (101,73), ψήφους σαράντα 
δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) και ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ένα χιλιοστά (101%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα είκοσι ένα (21) του α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου, επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά (1 27%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 20 του α' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 30 του α' ορόφου του 
στοίχου 3Β. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. είκοσι δύο 
(22), είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κα- 
τόψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομι- 
κό σχέδια και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα: αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73%(101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κεντρι¬ 
κής θέρ μανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 24 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάπα, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 


δου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντί 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54). ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (14%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει. 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 23 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 33 του β' ορόφου του 
στοίχου 3Β. 

Νοτ Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25), 
είκοσι έξι (26) και είκοσι επτά (27) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ' αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και 
στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα ενε¬ 
νήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ, είκοσι έξι (26) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί χου όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%°). κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 % 0 ) και ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (1 21%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 27 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55%(98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι- 
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λιοστα (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράνταχι- 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χι¬ 
λιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Νοτ, Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 26του γ' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ Ανατολικά: με το διαμέρισμα 36 του γ' ορόφου του 
στοίχου 38 

Νοτ Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο 

Γο δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ αριθμ Α/3/10-1-83 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 3Α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 3Β πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500° οο). 

Η υπ' αριθμ. 3Β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό 3Β τύπου 3.12 ΓΑ αποτελεί- 
ται από τοισόγειο και τους πρώτο (Α),δεύτερο (Β) και τρί¬ 
το (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1α/ 
21-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμ. είκοσι οκτώ (28), 
είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και 
στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, αποτελειται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δυο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρμανσης 
ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρα εβδομή¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα: αποτελειται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 30 του α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα: αποτελειται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενενήντα 
οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαραντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 29 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 21 του α' ορόφου του 
στοίχου 3Α. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. τριάντα ένα 
(31), τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα: αποτελειται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά, με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα: αποτελειται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111% 0 ), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 33 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα: αποτελειται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποοοστό 
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συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%<κ>) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο). κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 32 του β' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 24 του β' ορόφου του 
στοίχου 3Α. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. τριάντα τέσσερα 
(34), τριάντα πέντε (35) και τριάντα έξι (36) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατό- 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά, που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψή¬ 
φους τριάντα δύο (32) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 36 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 


μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χι¬ 
λιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά , με το διαμέρισμα 35 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 27 του γ' ορόφου του 
στοίχου 3Α. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/10-1-83 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 3Β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 3Α πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Η υπ' αριθμ. τέσσερα (4) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

Η πολυκατοικία με αριθμ.4, τύπου 3,12 Β(α) αποτελείται 
από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α 1Μ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) 
και τριάντα οκτώ (38) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11360 ^60/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οα) δεκάκις χιλιοστά που ανπστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68) 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής σπς 
δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: Με το διαμέρισμα 38του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή- 
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φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Βορ. Δυπκά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 37 του α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα 
(39) και σαράντα (40) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 40 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
( 1 45%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 39 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυπκά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος; Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) 
και σαράντα δύο (42) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 

11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 


ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (1 88%ο), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει; 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά; με το διαμέρισμα 42 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Ανατολικά :με το διαμέρισμα 41 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Η υπ' αριθμ. πέντε (5) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό 5, τύπου 3.12ΓΑ αποτελείται 
από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ). πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1α/ 
21-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. σαράντα τρία 
(43), σαράντα τέσσερα (44) και σαράντα πέντε (45) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 
σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους 
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τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρα 
εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώκαι 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα δυο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% 
(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά 
(110%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά 
(110%ο) και ανελκυ στήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και 
συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα σαράντα πέντε (45) 
του α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου, επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό 
συμμετοχής σπς δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 44 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμ. σαράντα έξι 
(46), σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α ; 2/17-12-92 σχέδιο 
κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6σ'"8-9-86 πολεοδο- 
μικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ σαράντα έξι (46) διαμέρισμα: απατελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα οκτώ 
και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο 
(32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους τριάντα 
δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 15% (78.15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73%(101,73), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111% 0 ) και 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 48 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθηπκούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που ανπστοι- 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστά συμ¬ 
μετοχής σπς δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα χιλιο¬ 
στά (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 47 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα 
(49). πενήντα (50) και πενήντα ένα (51) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο καιόψεως 
και στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους 
τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83% 0 ), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα: αποτελείται από 
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τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα δυο 
(42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους σαράντα 
δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο}, κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 51 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55%(98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (1 40%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χι¬ 
λιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 50 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/10-1-83 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6) 

Η υπ' αριθμ. έξι (6) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ.6, τύπου 3.12 Β(α) αποτελείται 
από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ, Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1 / 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. πενήντα δύο (52) 
και πενήντα τρία (53) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 


μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68) 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Ανατολικά: με το διαμέρισμα 53 του α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ, Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντατρία (53) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41 %«ο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά 
(132%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 52 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. πενήντα τέσ- 
σρα (54) και πενήντα πέντε (55) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/2/Ί 5-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο 
υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οπ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Νοτ, Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: μετο διαμέρισμα 55 του β'ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι- 
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λιοστά (145%©) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 54 του β' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. πενήντα έξι (56) και 
πενήντα επτά (57) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-2-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%©), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 57 του γ ορόφουτου 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα: αποτελεί - 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%ο©) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά:με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά, με το διαμέρισμα 56 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7) 

Η υπ' αριθμ. επτά (7) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ.7, τύπου 3,12 Β(α) αποτελείται 
από το υπόγειο ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο; Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμόκε- 


ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’αριθμ Α4 15 τ 
82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ αριθμ. Α/1/15-12- 
82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανοερ και δια 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. πενήντα οκτώ 
(58) και πενήντα εννέα (59) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής . 

Το υπ' αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% 
(131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188% 0 ) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 59 του ά ορόφουτου 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 58 του α" ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εξήντα (60) και 
εξήντα ένα (61) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α'2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α'6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα; αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν ένα 
και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68). 
ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
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ί 188° οο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά ( 188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά με το διαμέρισμα 61 του β'ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα: αποτελείται 
απο τρία (3) κυρία δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησιας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145°οο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 60 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) και 
εξήντα τρία (63) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α''6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ, εξήντα δύο (62) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55% 00 ) δεκάκις χιλιοστά που ανπστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 63 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ εξήντα τρία (63) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78, 18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής σπς δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά ( 146%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159% 0 ) και 
συνορεύει: 


Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά :με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 62 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8) 

Η υπ’ αριθμ. οκτώ (8) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 8. τύπου 3,12 ΓΑ αποτελείται 
από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, πε¬ 
ριγραφή των οποίων έχει ως εξής; 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1 -82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσια και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1α/ 
21-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα 
(64), εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι (66) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα{64) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ* αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02) ψήφους 
τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες, κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης δύο χιλιοστά (82%ο) και ανελκυστήρα εβδομήντα 
πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110% ο ) και ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 66 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα: αποτελείται 
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από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενενή¬ 
ντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 
(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά {1 40%ο) , κεντρικής θέρ μανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι επτά χι¬ 
λιοστά ( 127%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 65 του α ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εξήντα επτά 
(67), εξήντα οκτώ (68) και εξήντα εννέα (69) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κα- 
τόψεως και στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομι- 
κό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα: αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους 
τριάντα δύο (32) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστήρα 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψήφους 
σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινόχρηστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο) και ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά ( 111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 69 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν ενε¬ 
νήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 28% 


(128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαραντα χιλιο 
στά (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 68 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70), 
εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατό- 
ψεως και στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα: αποτελείται 
από δύο κύρια (2) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριά¬ 
ντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψήφους 
τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), και ανελκυστήρα 
ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 72 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Ανατολικά :με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
δύο (152%ο) και συνορεύει: 
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Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 71 του γ'ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/10-1-83 σχέδιο κα¬ 
τόψεως 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) 

Ο στοίχος εννέα (9) τύπου 2.ΐ8{γ) αποτελείται από το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ' αριθμ. εβδομή¬ 
ντα τρία (73) και εβδομήντα πέντε{75) κατοικίες, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ' αριθμ. εβδομήντα τρία (73) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 

(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 75 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα δυο και 80% 

(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτηοίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 73 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Πρώτος όροφος: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
υπ' αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) και εβδομήντα έξι (76) 
κατοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής; 

Η υπ’ αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) κατοικία αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά 
και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο ορόφου. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 76 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. εβδομήντα έξι (76) κατοικία αποτελείται 


από τρία (3) κύρια δωμάπα, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% 
(87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 74 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο ορόφου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο στοίχος δέκα (10) τύπου 2.18(γ) αποτελείται από το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. εβδομή¬ 
ντα επτά (77) και εβδομήντα εννεά (79) κατοικίες, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάπα, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 

(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυπκά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 79 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 

(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποαοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 77 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο ορόφου. 

Πρώτος όροφος: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει πς 
υπ’ αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) και ογδόντα (80) κατοι¬ 
κίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής; 

Η υπ' αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 
20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 80 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα (80) κατοικία αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% (87,20) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά (47%οο) δεκά¬ 
κις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δεκατρία και 51% (113,51) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ Ανατολικά: με το διαμέρισμα 78 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΔΕΚΑ (11) 

Ο στοίχος ένδεκα (11) τύπου 2.18{γ) αποτελείται από το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. ογδόντα 
ένα (81) και ογδόντα τρία (83) κατοικίες, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) κατοικία αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν ετττά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: μετο διαμέρισμα 83 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα τρία (83) κατοικία αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: μετο διαμέρισμα 81 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Πρώτος όροφος; Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) και ογδόντα τέσσερα (84) κα¬ 
τοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) κατοικία αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% 
(87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά (47%οο) 
δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνορεύει: 


Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 84 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% 
(87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: μετο διαμέρισμα 82 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά; με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Η υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 12, τύπου 3,12 Β(α) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1 / 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε 
(85) και ογδόντα έξι (86) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% 
(131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: Μετο διαμέρισμα 86 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά- 
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ντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76}, ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά 
(132%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 85 του ά ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. ογδόντα επτά 
(87) και ογδόντα οκτώ (88) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α72/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 1 ΐ360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%«) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 88 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ, Ανατολικά: με το διαμέρισμα 87 του β' ορόφου του 
ίδιου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. ογδόντα εννέα (89) 
και ενενήντα (90) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11 360ΙΝ6α/Β-9-Β6 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα: αποτελεί¬ 


ται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% 

(131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 90 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάπα, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101.76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και 
συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακο¬ 
στάσιο. 

Βορ. Ανατολικά :με το διαμέρισμα 89 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Η υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 13, τύπου 3,12 Β(α) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ). πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1 -82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) 
και ενενήντα δύο (92) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάπα, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή- 
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ντα πέντε (55%ο») δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% (131,68) 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171%») και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 92 το υα'ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 1 8% (78, 1 8) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%»), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 91 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία 
(93) και ενενήντα τέσσερα (94) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο 
υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 94 του β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής σας δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε 


χιλιοστά (145%»), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 93 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. ενενήντα πέντε 
(95) και ενενήντα έξι (96) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-Β2 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101.16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ, Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 96 του γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψήφους 
σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%») και 
συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Ανατολικά :με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 95 ίου γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο στοίχος δέκα τέσσερα (14) περιλαμβάνει τις υπ’ 
αριθμ. 14Α και 14Β πολυκατοικίες. 

Η υπ’ αριθμ. 14Α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 14Α, τύπου 3,12 Β(β) αποτε- 
λείται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
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Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ, Α/1/ 
8-1-1983 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ, ενενήντα επτά 
(97) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ' αριθμ. Α/2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 
(131,55) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 98 του α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψή¬ 
φους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
{145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 97 
του α' ορόφου του ίδιου στοίχου. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 104 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 14Β. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 
Νόπα: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. ενενήντα εννέα 
(99) και εκατό (100) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 


(131,55), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κλιμακοστάσιο, το διαμέρισμα 100 του β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα: αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα οκτώ 
και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τρία 
(43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψήφους σαράντα 
τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινόχρη¬ 
στων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και 
συνορεύει; 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 99 του 
β ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 106 του β' ορόφου του στοί¬ 
χου 14Β. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν ένα (101) 
και εκατόν δύο (102) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α'2/29-11-1982 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55), 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά 
(205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 102 του γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόνδύο (102) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησιας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία (43%ο 0 ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% {102,05). ψήφους σα¬ 
ράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146%ο). 
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ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά {159%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα ί 01 
του γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 108 του γ' ορόφου του στοί¬ 
χου 14Β, 

Βόρεια ;με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/3/15-12-82 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 14Α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 14Β πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

Η υπ’αριθμ. 14Β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 14Β, τύπου 3,12 Β(β) αποτε- 
λείται από το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/8-1- 
1983 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ' αριθμ. εκατόν τρία (103) 
και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράψονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκατόν 
ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενή¬ 
ντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% (131,55) 
ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα 
χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 104 του 
α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψή¬ 
φους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 98 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 14Α. 

Δυτικά: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 103 του 
α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 


Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν πέντε 
(105) και εκατό έξι (106) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πέντε (1 05) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 
(131,55), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 106 του 
β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα: αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψήφους σα¬ 
ράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 100 του β' ορόφου του 
στοίχου 14Α. 

Δυτικά, με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 105 του β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν επτά (107) 
και εκατόν οκτώ (108) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πε¬ 
νήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 
(131,55), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 
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Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 108του 
γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν οκτοι (108) διαμέρισμα: αττοτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% (102,05), ψή¬ 
φους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
( 1 46%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιο¬ 
στά (146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιο¬ 
στά {1 59%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 102 του γ’ ορόφου του 
στοίχου 14β. 

Δυτικά: με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 107 του γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/15-12-82 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

Η υπ' αριθμ. 14Β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 14Α πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) 

Η υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με υπ’ αριθμ. 15, τύπου 3,12 Β(α) αποτε- 
λείται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ αριθμ. εκατόν εννέα 
(109) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εκα¬ 
τόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 68% 
(131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (171%«) και συνορεύει: 


Ανατολικά; με το διαμέρισμα 110 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41% Ο0 ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (10,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41). ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά {145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 109 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εκατόν ένδεκα 
(111) και εκατό δώδεκα (112) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο 
υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά {188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 112 του β' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41 % 00 ) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 111 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
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Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τρία 
(113) και εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 114 του γ' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά, με το διαμέρισμα 113 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) 

Η υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 16, τύπου 3,12 Β(α) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα πέ¬ 
ντε {115} και εκατόν δέκα έξι {116) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-1182 σχέδιο κατόψεως και 


στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68% (131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 116 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα: αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρόκαι λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41 %οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
οε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χι¬ 
λιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 115 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν επτά 
(117) και εκατό δέκα οκτώ (118) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και στο 
υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188% 0 ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 118 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
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εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 117 του β’ ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα εννέα 
(119) και εκατόν είκοσι (120) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο υπ' αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 120 του γ ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα: αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθηπκούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά (146% 0 ), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλιοστά 
(146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά 
(159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά; με το διαμέρισμα 119 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) 

Η υπ’ αριθμ. δέκα επτά (17) πολυκατοικία 
Η πολυκατοικία με αριθμ. 17, τύπου 3,12 Β(β) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 


(Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ, Α/4/ 
15-1 -82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
8-1-1983 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι ένα 
(121) και εκατόν είκοσι δύο (122) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο καιπε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 
(131,55) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμμετο¬ 
χής σπςδαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά (188% α ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα ένα χιλιοστά (17198ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 127 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 18Α. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 122 του α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% 

(102,05), ψήφους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 121 του 
α ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο 8' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι 
τρία (123) και εκατό είκοσι τέσσερα (124) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και ηεριγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
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συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 55% 
(131,55), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό συμμετο¬ 
χής σας δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιοστά <188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 129 του β' ορόφου του στοί¬ 
χου 18Α. 

Νότια: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 124 του β' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα τρία (43%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% 
(102,05), ψήφους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 123 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέ¬ 
ντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/29-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 6% (101,06) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 55% (131,55). ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 131 του γ' ορόφου του στοί¬ 
χου 18Α 

Νόπα: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 126 του γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 40% (78,40) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα τρία (43% 0Ο ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 


στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και 5% 
(102,05), ψήφους σαράντα τρεις (43), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 125 του γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/15-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) 

Ο στοίχος δέκα οκτώ (18) περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. 

13Α και 18Β πολυκατοικίες. 

Η υπ’ αριθμ. 18Α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ.18Α, τύπου 3,12 Β(α) αποτε- 
λείται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτε¬ 
ρο (Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 

15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι 
επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμερίσματα που 
φαίνονται ατο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο αριθμ. 11360/Α/6α,/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα και 
68 % (131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 128 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια; με το διαμέρισμα 121 του α ορόφου του στοίχου 
17. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41% Ο0 ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
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(101,76). ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 133 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 18Β. 

Νότια: με το διαμέρισμα 127 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι 
εννέα (129) και εκατό τριάντα (130) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ' αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 130 του β - ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 123 του β' ορόφου του στοίχου 
17. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 135 του β' ορόφου του στοί¬ 
χου 18Β. 

Νότια: με το διαμέρισμα 129 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα ένα 
(131) και εκατόν τριάντα δύο (132) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως και 
στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής. 


Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 132 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 125 του γ ορόφου του στοίχου 
17. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%ο«) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά (146% 0 ), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά (159% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 137 του γ' ορόφου του στοί¬ 
χου 18β, 

Νότια: με το διαμέρισμα 131 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-62 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

Η υπ αριθμ. 18Α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 18Β πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500% ο ). 

Η υπ’ αριθμ. 18Β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 18Β, τύπου 3,12 Β(α) αποτε- 
λείται από το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα 
τρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως και στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
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ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 134 του α' ορόφου του ίδιου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 128 του α'ορόφου του στοίχου 
18Α. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρι¬ 
σμα: αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάπα, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
76% (101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια; με το διαμέρισμα 133 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα 
πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξι (136} διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (18Β%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει. 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 136 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νόπα: με το διαμέρισμα 130 του β ορόφου του στοίχου 
18 Α 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαραντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 


στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά { 145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά ( 145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 135 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εκατόν τριάνΤα 
επτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής; 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα- 
αποτελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτιά, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205% ο ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 138 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 132 του γ ορόφου του στοίχου 
18Α. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (4 1 % Ο0 ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά { 146%ο) , ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά (159% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 137 του γ’ ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα; Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 18Β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 18Α πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ {19} 

Ο στοίχος δέκα εννέα (19) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει 
τις υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139), εκατόν σαρά¬ 
ντα (140), εκατόν σαράντα ένα (141), εκατόν σαράντα 
δύο(142) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφεται 
ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (140) του ίδιου 
στοίχου. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό, και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 50% (103.50) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα επτά (57% 0Ο ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (139) του ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (141) του ιδίου 
στοίχου. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα ετττά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (140) του ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (142) του ιδίου 
στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (141) του ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) 

Ο στοίχος είκοσι (20) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει τις υπ' 
αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143), εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα (144), εκατόν σαράντα πέντε (145), εκατόν σαράντα 
έξι (146) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α'6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (144) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ, Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διώροφη 
μονοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, \Λ/0 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα 
τέσσερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά; με την διώροφη μονοκατοικία (145) του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με την διώροφη μονοκατοικία (143) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ααράντα πέντε (145) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν εκατόν τρία και 50% {103,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (146) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία (144) του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να. λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103.50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (145) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) 

Η απ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 21, τύπου 3,12 Β(α) αποτελεί - 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα 
επτά (147) και εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 148 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριάντα 
δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Βόρεια: με το διαμέρισμα 147 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα (149) και εκατό πενήντα (150) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 


λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 150 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% (101,76), ψή¬ 
φους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 149 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα 
ένα (151) και εκατόν πενήντα δύο (152) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 16% {101.16) τετραγωνικά μέτρα. 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής σας δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 152 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθηπκούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78.18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
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(101,76). ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά ( 159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Βόρεια: με το διαμέρισμα 151 του γ' ορόφου του ίδιου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) 

Η υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. 22, τύπου 3,12 Β(α) αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ), πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α'4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ αριθμ. Α/1/ 
15-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα 
τρία (153) και εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμερίσμα¬ 
τα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11 -82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως και στο αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68) ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες, κοινοχρήστων εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%«} και ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 154 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρι¬ 
σμα: αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου σαράντα ένα (41% 00 ) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
76% (101,76), ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (1 45%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά ( 145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα δυο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 


Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά, με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Βόρεια: με το διαμέρισμα 153 του α' ορόφου του ίδιου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα 
πέντε (155) και εκατό πενήντα έξι (156) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 156 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ σριθμ. εκατόν πενήντα έξι( 156) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78. 18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76). ψήφους σαράντα ένα (41), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινόχρηστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Βόρεια: με το διαμέρισμα 155 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα 
επτά (157) και εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο υπ' αριθμ. Α/2/15-11-82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα κύρια (4) δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 16% (101,16) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα πέντε (55% 00 ) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα ένα 
και 68% (131,68), ψήφους πενήντα πέντε (55), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188% 0 ), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
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ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), και ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 158 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 18% (78,18) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα ένα (41%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 76% 
(101,76), ψήφους σαράντα ένα (41). ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (146%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
έξι χιλιοστά (146%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα 
χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 157 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/14-12-82 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) 

Ο στοίχος είκοσι τρία (23) περιλαμβάνει πς υπ’ αριθμ. 
23Α και 23Β πολυκατοικίες. 

Η υπ’ αριθμ. 23Α πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό 23Α τύπου 3.12ΓΑ αποτελεί- 
ται από το υπόγειο, ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ). πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Υπόγειο: Το υπόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους δηλαδή ασανσέρ, κλιμακοστάσιο και υποσταθμό κε¬ 
ντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/4/ 
15-1-82 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1α/ 
21-12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα 
οκτώ (168), εκατόν εξήντα εννέα (169) και εκατόν εβδο¬ 
μήντα (170) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ' αριθμ. 
Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα: 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), 
ψήφους τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο). κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και 
ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 


Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικό: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα δύο (42% 00 ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% 
(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά 
(110%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά 
(110%ο) και ανελκυστήρα εκατόν έναχιλιοστά (101%ο) και 
συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 170 του ιδίου ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου, επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 169 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυπκά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 161 τουα’ ορόφουτου στοίχου 
23Β. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμ, εκατόν εβδο¬ 
μήντα ένα (171), εκατόν εβδομήντα δύο (172) και εκατόν 
εβδομήντα τρία (173) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/2/17-12-92 οχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα: 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο (32%«ο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), 
ψήφους τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύ¬ 
ει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
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Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 
73%(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 173 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα; 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κοϋζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
ανπστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ 
και 28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%«), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 172 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 164 του β'ορόφου του στοίχου 
23Β. 

Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα 
τέσσερα (174), εκατόν εβδομήντα πέντε (175) και εκατόν 
εβδομήντα έξι (176) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ, εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρι¬ 
σμα: αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν πενήντα οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα δυο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% 
(76,02), ψήφους τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο) και ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρι¬ 
σμα: αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέ¬ 


τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενα και 73% 
(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121 %ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 176 του γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα οκτώ και 55%(98,55) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ 
και 28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 175 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά; με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νότια: με το διαμέρισμα 167 του γ' ορόφου του στοίχου 
23 Β. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/3/10-1-83 σχέδιο κα¬ 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 23Α πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 23Β πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

Η υπ’ αριθμ. 23Β πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό 23Β τύπου 3.12 ΓΑ αποτελεί- 
ται από το ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρί¬ 
το (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ και φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α/1α/21- 
12-82 σχέδιο κατόψεως. 

Πρώτος όροφος: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπελάσεως και τα υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα 
εννέα (159), εκατόν εξήντα (160) και εκατόν εξήντα ένα 
(161) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17- 
12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ, 1 ΐ360/Α/6α/8- 
9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα: 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο (32%οα) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), 
ψήφους τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμετοχής σπς δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82% 0 ), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο) και 
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ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα: αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% (101,73), ψή¬ 
φους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) και ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 161 του α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και 
28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο). κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 160 του α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 170 του α' ορόφου του στοί¬ 
χου 23Α. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και 
διάδρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα 
δύο (162), εκατόν εξήντα τρία (163) και εκατόν εξήντα 
τέσσερα (164) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/2/17-12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 
11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν πε¬ 
νήντα οκτώ και 40% (58,40) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), ψή¬ 
φους τριάντα δύο (32), ποσοστό συμμέτοχης στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και ανελκυστή¬ 
ρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 


Νότια, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα δύο (42%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% 
(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυπκά: με το διαμέρισμα 164 του β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα οκτώ και 55% (98,55) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ 
και 28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) και ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 163 του β' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 173 του β' ορόφου του στοί¬ 
χου 23Α. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Τρίτος όροφος: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διά¬ 
δρομο προσπέλασης και τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα πέ¬ 
ντε (165), εκατόν εξήντα έξι (166) και εκατόν εξήντα επτά 
(167) διαμερίσματα που φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/2/17- 
12-92 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8- 
9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα: 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα οκτώ και 40% (58,48) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο (32%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και 2% (76,02), 
ψήφους τριάντα δύο (32). ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 
Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 
Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα: απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ και 15% (78,15) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο- 
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πέδου σαράντα δύο (42% 00 ) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και 73% 
(101,73), ψήφους σαράντα δύο (42), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο) και ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με το διαμέρισμα 167 του γ'ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κλιμακοστάσιο, 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα: 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ενενήντα οκτώ και 55% (98.55) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα τέσσερα (54%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ 
και 28% (128,28), ψήφους πενήντα τέσσερις (54), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (14 0%ο) και ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με το διαμέρισμα 166 του γ' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με το διαμέρισμα 176 του γ' ορόφου του στοί¬ 
χου 23Α. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Το δώμα: Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους και φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α/3/10-1-83 σχέδιο κα- 
τόψεως. 

Η υπ’ αριθμ. 23Β πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με 
την 23Α πολυκατοικία του ιδίου στοίχου με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης πεντακό¬ 
σια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) 

Ο στοίχος είκοσι τέσσερα (24) τύπου 2,15(γ) περιλαμ¬ 
βάνει τις υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177), εκατόν 
εβδομήντα οκτώ (178). εκατόν εβδομήντα εννέα (179), 
εκατόν ογδόντα (180), εκατόν ογδόντα ένα (181) και εκα¬ 
τόν ογδόντα δύο (182) διώροφες μονοκατοικίες που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και 
στο υπ’αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (178) του ιδίου 
στοίχου. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, \Λ/0 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 


εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (177) του ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (179) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διώροφη 
μονοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, νΥΟ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα 
τέσσερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (178) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (180) του ιδίου 
στοίχου. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (179) του ιδίου 
στοίχου. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (181) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (5?%©ο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυπκά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (180) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: με την διώροφη μονοκατοικία (182) του ιδίου 
στοίχου. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρά, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βόρεια: με την διώροφη μονοκατοικία (181) του ίδιου 
στοίχου. 

Νότια: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 

Ο στοίχος είκοσι πέντε (25) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει 
τις υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183), εκατόν ογδόντα 
τέσσερα (184), εκατόν ογδόντα πέντε (185) και εκατόν 
ογδόντα έξι (186), διώροφες μονοκατοικίες που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο 
υπ’ αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (184) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διώροφη 
μονοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, ΝΛ/Ο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα επτά (57% 00 ) δεκάκις χιλιοστά 
που αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα 
τέσσερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (185) του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με την διώροφη μονοκατοικία (183) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ, Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. ογδόντα πέντε (185) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβα- 
δόνεκατόντρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (186) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με την διώροφη μονοκατοικία (184) του ιδί¬ 
ου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει. 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βορ. Δυτικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (185) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(26) 

Ο στοίχος είκοσι έξι (26) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει τις 
υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187), εκατόν ογδόντα 
οκτώ (188), εκατόν ογδόντα εννέα (189), και εκατόν ενε¬ 
νήντα (190) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (187) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα και 
72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (188)του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (189) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με την διώροφη μονοκατοικία (187) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, \Λ/0 και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία {190) του 
ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (188) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό, ννθ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τέσσερα 
και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ. Δυτικά: με τη ν διώροφη μονοκατοικία (189) του ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) 

Ο στοίχος είκοσι επτά (27) τύπου 2,18(γ) αποτελείται 
από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8~9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ' αριθμ. εκατόν 
ενενήντα ένα (191) και εκατόν ενενήντα τρία (193) κατοι¬ 
κίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) κατοικία αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 80% (82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ 1 αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέ¬ 
ντε (45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύ¬ 
ει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 193 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακο¬ 
στάσιο ορόφου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 80% (82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέ¬ 
ντε (45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύ¬ 
ει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλι¬ 
μακοστάσιο ορόφου. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 191 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Πρώτος όροφος: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα 
τέσσερα (194) κατοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) κατοικία αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά 
και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 194 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Η υπ’ αριθμ, εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) κατοικία 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα 


επτά και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα επτά (47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 51% (113,51) και 
συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμα¬ 
κοστάσιο ορόφου. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 192του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) 

Ο στοίχος είκοοι οκτώ (28) τύπου 2,18(γ) αποτελείται 
από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονταιως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. εκατόν 
ενενήντα πέντε (195) και εκατόν ενενήντα επτά (197) κα¬ 
τοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 80% (82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέ¬ 
ντε (45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύ¬ 
ει: 

Νοτ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 197 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο 
και 80% (82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέ¬ 
ντε (45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύ¬ 
ει: 

Νοτ, Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 195 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Πρώτος όροφος: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) και εκατόν ενενήντα 
οκτώ (198) κατοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) κατοικία αποτε- 
λείταιαπότρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά 
και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ, Ανατολικά: με το διαμέρισμα 198του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 
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Βορ, Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) κατοικία απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα 
επτά και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα επτά (47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και 
συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 196 του ίδιου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου, 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) 

Ο στοίχος είκοσι εννέα (29) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει 
τις υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) και διακόσια 
(200) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 

11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
εμβαδόν εκατόν τρία και 50% (103.50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου πενήντα επτά (57%ο°) δεκάκις χιλιοστά που 
αντιστοιχούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα και 72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά; με την διώροφη μονοκατοικία (200) του 
ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. διακόσια (200) διώροφη μονοκατοικία απο- 
τελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, 
νν€ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν 
σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα και 72% 
(134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (199) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 

Ο στοίχος τριάντα (30) τύπου 2,15(γ) περιλαμβάνει τις 
υπ' αριθμ. διακόσια ένα (201) και διακόσια δύο (202) διώ¬ 
ροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο υπ' αριθμ. 
Α/1/28-1-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' αριθμ. 11360/ 
Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως 
εξής; 

Η υπ' αριθμ. διακόσια ένα (201) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό, \νο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 


στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα και 
72% (134,72) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με την διώροφη μονοκατοικία (202) του 
ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. διακόσια δύο (202) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από τέσσερα κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό, ννο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν 
εκατόν τρία και 50% (103,50) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί ίου όλου οικοπέ¬ 
δου πενήντα επτά (57%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοι¬ 
χούν σε τετραγωνικά μέτρα εκατόν τριάντα τέσσερα και 
72% (134,72) και συνορεύει; 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: μετηνδιώροφη μονοκατοικία (201) του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ (31) 

Ο στοίχος τριάντα ένα (31) τύπου 2,18(γ) αποτελείται 
από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο 
υπ' αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ' 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ’ αριθμ. διακό¬ 
σια τρία (203) και διακόσια πέντε (205) κατοικίες η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. διακόσια τρία (203) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 
Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: μετο διαμέρισμα 205 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. διακόσια πέντε (205) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 
Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: μετο διαμέρισμα 203του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Πρώτος όροφος. Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 
υπ’ αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) και διακόσια έξι (206) 
κατοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) κατοικία αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι- 
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πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά 
και 20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 206 του ιδίου ορόφου 
και του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Η υπ' αριθμ. διακόσια έξι (206) κατοικία αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% 
(87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: με το διαμέρισμα 204 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) 

Ο στοίχος τριάντα δύο (32) τύπου 2,18(γ) αποτελείται 
από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται στο 
υπ' αριθμ. Α/1/7-10-82 σχέδιο κατόψεως και στο υπ’ 
αριθμ. 11360/Α/6α/8-9-86 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής; 

Ισόγειο: Το ισόγειο περιλαμβάνει τις υπ' αριθμ. διακό¬ 
σια επτά (207) και διακόσια εννέα (209) κατοικίες η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η υπ’ αριθμ, διακόσια επτά (207) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 209 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. διακόσια εννέα (209) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα δύο και 80% 
(82,80) τετραγωνικά μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα πέντε 
(45%οο) δεκάκις χιλιοστά που ανπστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν επτά και 78% (107,78) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά: μετο διαμέρισμα 207 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Πρώτος όροφος: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις 


υπ’ αριθμ. διακόσια οκτώ (208) και διακόσια δέκα (210) 
κατοικίες η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής; 

Η υπ’ αριθμ. διακόσια οκτώ (208) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 
20% (87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με το διαμέρισμα 210 του ιδίου ορόφου 
και του ιδίου στοίχου. 

Νοτ. Δυτικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Η υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα (210) κατοικία αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν ογδόντα επτά και 20% 
(87,20) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
(47%οο) δεκάκις χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δέκα τρία και 51% (113,51) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατολικά, με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτικά: με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατολικά: με κλιμακοστάσιο ορόφου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτικά; με το διαμέρισμα 208 του ιδίου ορόφου και 
του ιδίου στοίχου. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφο ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. Δ. 1024/1971 το άρθρο 10 Α.Ν. 
163/1967, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
Α.Κ. 

Ειδικά τα χίλια εξήντα έξι μέτρα τετραγωνικά και πενή¬ 
ντα εκατοστά (1066,50) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτε¬ 
λείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρα¬ 
τείτο δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και 
κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επιμέ- 
ρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς την 
σύμπραξη των λοιπών ιδιοκτητών στην κατανομή των 
ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώ¬ 
ρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να 
συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιο¬ 
κτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατα¬ 
νέμει τις δαπάνες ίων κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, 
την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν 
αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτή σε 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους 
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μ2 επί του οικοπέδου. 

2. Το σχέδιο γενικής διάταξης στο οποίο εικονίζεται το 
όλο αρχικό οικόπεδο, όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το 
τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους(με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα), τα τμή- 
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ματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, οι 
χώροι του οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται 
από τους τριάντα δύο (32) στοίχους οι χώροι που κατα¬ 
λαμβάνονται από κάθε μια κατοικία κάθε στοίχου και τα 
τμήματα του οικοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ 
αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία, 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

4. Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Κέρκυρας Ανδρονίκη 
Μπάκολη - Σπανού και έχει συνταχθεί η αριθμ. 17634/4-3- 
1999 Πράξη αυτής. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Το Γενικό Κα¬ 
νονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 


τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου καταρτίστηκε δυνάμει των 
αριθμ. 23/19-3-76 και 87/77 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο ΕΚ που δημοσιεύθηκαν στα αριθμ. 
441/5-4-76 και 1296/77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυ- 
βερνήσεως (τεύχος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού και αντίγραφα των άνω ΦΕΚ πρέπει να 
μεταγραφούν με την παρούσα. 

Το Δ.Σ. του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρ¬ 
μογή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως αντν 
καταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 


23596 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΙΙρ: νννννν.βΐ.9 τ 

β-ΓΠ&ίΙ: Γΐν38 @ Θ1.0Γ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 

5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπώνΦ.Ε.Κ. 5225 713 

5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 227-Τ.Κ. 54100 (031) 423956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4135228 

ΠΑΤΡΑ 

Κορίνθου 327 -Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081)396 223 

ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251)46 888/47 533 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ - Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Λ , „ 

- ΑΠΟ 8 σελίδες και ανω προσαύξηση 100 δρχ. ανά θσέλιδο ή μέρος αυτού 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α Σ Ε. Π, 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

60.000 δρχ. 3.000 δρχ. 

70.000 » 3.500 » 

15.000 » 750 *· 

70.000 » 3.500 - 

30.000 >· 1,500 » 

15.000 >· 750 » 

5.000 ». 250 ~ 

10.000 » 500 ». 

3.000 » 150 » 

10.000 » 500 ■· 

250.000 » 12.500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

ι—-—-—-—_ 

250.000 » 12.500 » 

Ωι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
^ με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου 

συ ΪΓ ρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
.Μ /α ^ έλν Τ α · με σε ανάλ0 ,ν° συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. Ρ 

Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία 

Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής 

^ συνδ°ρ^^ς^α^ολόκλη^'τ^ποσό υπέρΐου Τ^Ε^ 16 ^ °' α ™ ν ^ΠΡώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου Δεν 
ενγραφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* V ®Υ νραφ ^Ι· σνανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους 

Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά 

ωι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08 00' έως 13 00' 


(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 



